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PART II 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 
നമ്പർ സി2-13797 / 2014/ എം. സി. റ്റി . 

2014 ജൂ ൺ 19. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോപീഡിക് സ് വിഭാ ഗ ത്തിലേയ്ക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
കൺ സ മ ബിൾ സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 17 / 2014. 


No. C2/13797/ 2014/ MCT. 


19th June 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30- 7 -2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31-7-2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 31- 7- 2014, 
3 മണി. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Consumables required for the 
Orthopaedics Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 17/ 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21- 7 - 2014 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,050 . 

Duplicate - 525 . 
Last date and time of sale of tender form 
30- 7-2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31- 7-2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 31-7 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal,Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 21 -7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

LIST OF ITEMS 
1. Surgical Skin Stappler 
2. Bone Cement- low Viscosity 
3. Pulse lavage Disposible for THR / TKR 
4 . Downs blade for skin grafting 


No . C2/ 13792 (1 )/2014/ MCT. 

| 23rd June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Mechanical items 
required for the Central Workshop , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p.m . 

Tender No . - 18/ 2014. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 840. 
Duplicate = 420. 


Last date and time of sale of tender form — 29 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
- 30 -7- 2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 30 -7 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 21 -7 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


നമ്പർ സി2 -13792 ( 1)/ 2014 / ജി. എം . സി. റ്റി . 2014 ജൂൺ 25. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 18 / 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ 840 . 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - 420 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 7 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30- 7- 2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 30- 7-2014, 
- 3 മണി. 


LIST OF ITEMS 


1. Rubber bag with Velero Cover for BP Apparatus 

| (Joint less ) 
2. BP Air inflator with valve for BP Apparatus 
3. Hinges for BP Apparatus (pvc ) 
4. Mercury for BP Apparatus 
5 . Tissue Paper for lens cleaning 
6 . M Seal ( 90 gm pack ) 
7. Welding rod Stainless Steel 10mm 
8. Cutting Stone 105mm x 1 x 16mm 
9 . Teflon tape 1/2 width 
10 . Wheel for wheel barrow 

(Dia 30cm , Suitable for fixing shaft 

Size of 25 mm ) 
11. Kerosene oil. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 


നമ്പർ സി2 - 13792(2)/2014 / എം. സി. റ്റി. 2014 ജൂൺ 26. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയി 
ലേ ക്കാ വശ്യ മാ യ പെയിന്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 19/2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 29 - 7 - 2014 , 3 മണി. 


| Last date and time of sale of tender form - 29 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30- 7-2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 -7 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 20 - 7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


LIST OF ITEMS 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 7 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30- 7 - 2014, 
3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 0 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. Enamel Paint white - Satin finish — 4L container 
2. Enamel Paint white - satin finish — 1L container 
3. Enamel Paint Oxford blue — 1L container 
4 . Enamel Paint Olive green — 1L container 
5. Enamel Paint Black — 1L container 
6 . Metal primer -Zinc chromate — 1L container 
7 . Turpentine — 10 L container 
8 . Enamel putty — 1kg container 
9. Synthetic Wood Polish - 1L container 

( Touch Wood ) 
10 . Painting brush 2 " 
11. Painting brush 3 " 
12. Painting brush 12mm flat . 


നമ്പർ സി2 -13792(3)/ 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി. 2014 ജൂൺ 26. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 20 / 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


No . C2/ 13792( 2 )/2014/ MCT. 

26th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Painting items required for the 
Central Workshop, Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m . 

Tender No . -- 19 /2014 . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050 . 
Duplicate = 525. 


അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 7 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -7 - 2014, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- നമ്പർ സി2- 13792 /2014 / ജി. എം. സി. റ്റി. 2014 ജൂൺ 24. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 21/ 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 7- 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 30-7 -2014, 
3 മണി. 


No . C2/ 13792 (3 )/2014/ MCT. 

26th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Heating Elements 
required for the Central Workshop , Medical College 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 

Tender No . — 20 /2014 . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

Original - 1, 050. 
Duplicate — 525 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- Last date and time of sale of tender form - 29 -7 -2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -7- 2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 -7 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 -7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


LIST OF ITEMS 


1. Kettle Element- Straight — 750W 
2 . Kettle Element-Straight — 1000W 
3. Kettle Element-Straight — 1500W 
4 . Industrial Inimersion heating element flange type 

3 kw — Thread width 4 cms 
5 . GE type Heater coil with support set - 6 " 2000W 
6 . Iron Connector (Porcelaintip ) 
7 . Kettle Connector (Porcelaintip ) 


| No. C2/13792/2014/ MCT. 

24th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Electrical items required 
for Central Workshop, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 21/ 2014 . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1, 050. 

Duplicate = 525. 
Last date and time of sale of tender form - 29 - 7 - 2014, 
3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
30-7- 2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 - 7 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal,Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21-7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


LIST OF ITEMS 
| (Electrical Section ) 


നമ്പർ സി2 - 11924/2014 / ജി . എം. സി. റ്റി . 2014 ജൂൺ 30. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി. 
- പുതിയ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 

സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 22 /2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ- 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 29 - 7 - 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 7 - 2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 30 - 7- 2014, 
3 മണി. 


SY 
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Materials with Specifications 
No. 
1 Switches flush type 6A 
2 Switches flush type 16A 
3 3 pin socket flush type 6A 
4 3 pin socket flush type 16A 
5 5 in One Socket 
6 3 pin Plug Top 6A 
7 3 pin Plug Top 16A 
8 2 pin Plug Top 6A 
9 Tube Light T5 series 
10 Tube Light 40 W 

Choke- Copper 40 W 
12 Electronic Choke 40 W 
13 Tube Light starter 20/ 40 W 
14 CFL 32 W 
15 CFL 18 W 
16 CFL 11 W 
17 Rechargable Battery 12V 7 Ah 
18 Rechargable Battery 6V 4 Ah 
19 3 core cable 1 mm? 
20 3 core cable 1.5 mm² 
21 2 Core Cable 

Cable Twin twested 1 mm² 
23 Carbon Brush 6mm -Square 
24 Halogen bulb (pin type) 6V 20W 
25 Halogen bulb (pin type ) 12V 50W 

Capacitor 2 .5 MFD 440V AC 
27 Capacitor 1.5 MFD 440V AC 

Insulation tape 
Switch Board - PVC (For connecting 6A switch 

& Plug 3 each ) 
30 Switch Board -PVC (For connecting 6A switch 

& Plug 4 each ) 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 19 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No, C2/ 11924/2014/ MCT. 

| 30th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Medical Items required for the 
S . A . T . H ., New Casuality, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 22/2014 . 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ) : 

Original— 630 . 
Duplicate - 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 7 -2014, 
3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 29 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30- 7-2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 -7-2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 19 - 7 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമാ യ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


1. Tongue Depressor- SS - 19MM 
2 . Otoscope -Branded , standard size 
3. Opthalmoscope -Branded , standard size 
4 . Room Thermometer-Digital 
5. B . P. Apparatus- Table top - with ISI Mark 
6 . B . P. Apparatus-Stand type -with ISI Mark 
7 . Ambu bag with anatomical mask -500ml. 
8. Ambu bag with anatomical mask-250ml. 
9. Ambu bag with anatomical mask -1000ml. 
10. B . P. cuffs -reusable , Adult , Paediatric 
11. Glucometer- Branded , Portable with Strips 
12. Disposible Vaginal Specular 
13. Stadeo meter- Branded , standard size 
14 . HIV Kit 
15. Airway Disposable -Paediatrics, Adult 


No . C2/11927/2014/ MCT. 

30th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Surgical Items required for New 
Casuality, S . A . T . H ., Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin-695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . — 23 /2014. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax) : 

Original — \630. 
Duplicate - 315. 


നമ്പർ സി2 - 11927/ 2014 / ജി. എം . സി. റ്റി. 

2014 ജൂൺ 30. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ 
എസ്. എ . റ്റി . കാഷ്വാ ലിറ്റിയി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
സർജിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫാറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 23/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 630 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 -7 - 2014, 3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 29 - 7 - 2014 , 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -7-2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 30 -7 -2014 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 -7 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


List of Surgical Items 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 7- 2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -7 -2014, 
3 മണി. 


1. Stainless steel basin — 16 " dia - ISI Mark 
2 . Suction Apparatus — - Ordinary 
3. Stainless steel drum - large 
4. Stainless steel drum — small 
5. Cheateles forceps with jar SS — 300mm 
6. Stainless steel bowl - Medium 
7. Stainless steel bowl - big 
8. Instrument Sterilizer - Large size 
9. Cheateles forceps with jar SS — 200mm 
10. Artery forceps Curved SS — 150mm 
11. Artery forceps Straight SS - 150mm 
12. Allis forceps SS - 150mm 
13. Volsellum 
14 . Sound -Small, Medium 
15 . Sponge Holding forceps SS — 250mm 
16. Needle holder Medium size SS - 150mm 
17. B . P. handle — No. 3 blade II 
18. Suturing needle -round , Curved , Straight 
19. Mayos Scissors Cutting- Large, Medium 
20. Curret 
21. Mosquito forceps Straight- SS _ 125mm 
22. Mosquito forceps Curved- SS - 125mm 
23. Toothed forceps 1x 2 medium size 13cm 
24 . Non - Toothed forceps 1x 2 medium size 13mm 
25. Injuction Tray with lid SS type 
26 . Disposable Apron - Plastic 
27. Sim s Vaginal Speculam 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/11926/2014/ MCT. 

| 30th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Utility Items required for 
S . A . T. H ., New Casuality , Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 24 / 2014 . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ) : 


Original - 420. 


Duplicate - 


210. 


Last date and time of sale of tender form — 29-7 -2014 , 
- 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
30- 7-2014, 2 . 30 p . m . 


Opening date and time of tender — 30 -7 -2014 , 3 p . m . 


നമ്പർ സി2 - 11926/ 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി. 

2014 ജൂൺ 30. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ 
എസ്. എ . റ്റി . കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫാറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 24/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ- 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 7 - 2014, 3 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 - 7- 2014. No other forms of remittance will 
be accepted . 


List of Utility Items 


1. Kidney tray (SS )-250mm , to with — ISI Mark (Big ) 
2. Kidney tray (SS) — Small 
3. Bedpan -plastic with cap — 3 piece ABS 
4. Plastic Bucket with lid — 100 Lr. 
5. Plastic Bucket with lid — 75 Lr. 
6. Foot mat _- medium size 
7. Electric Heater — 2000 watts 
8. Oxygen Flow Meter- for Oxygen cylinders 

ordinary 
9 . Oxygen Flow Meter- for Central Supply -ordinary 
10 . Cylinder key (Oxygen cylinder Spindle key) for 

B , C and D type cylinder -- Square type 
11 . Pad lock and key - ordinary 
12 . New born Tray - ordinary 
13. Torch -ordinary — (Big, Small ) 
14. Emergency Lamp— Ordinary LED type 
15. Tray with lid — Small, Big, Medium 
16 . Disposable delivery kit — Standard 
17. Disposable leggings — Standard 
18. Key chain board — 20 keys facility 
19 . Table cloth - Rexin 
20 . Waste bin — Plastic 
21. Bed Sheet-white — Standard Size 
22 . Towel-Standard Size 
23. ORS Can — SS 
24. Venturian Mask 
25 . Oxygen Mask - Adult, Paediatric 
26 . Nebulisation Mask — Adult , Paediatric 
27. Oxygen Prongs — Adult , Paediatric infant 
28. Needle burner - Standard 
29. Needle Cutter - Standard 


- ദർ ഘാ സ് ക വ റിന് പുറത്ത് "ദർ ഘാസ് നമ്പ ർ 
എച്ച്. ഡി .എസ്./1/ 2014 / എം . സി .എച്ച്. വി . എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി, വണ്ടാനം, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 7 - 8 - 2014 പകൽ 11 മണിക്ക് 
മുൻപായി ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ 8- 8-2014 പകൽ 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വില യായ 
" 2,000 -ം വിൽപ്പന നികുതിയും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 1, 000 -o 
വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 6- 8 - 2014 പകൽ 3 മണിക്ക് 
മു ൻ പായി ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
തരേ ണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിര തദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെക്കേണ്ടതുമാണ്. 

എല്ലാ ദർഘാ സു കൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ( ഉ പ ക ര ണ ത്തിന്റെ 
്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റ് കാര്യ ങ്ങ ളും ) ബന്ധ പ്പെട്ട 
ആശുപതി അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 8,45,000 . 


No. HDS- 1/2014 /MCHV. 

| 19th June 2014. 
Sealed Tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of One Digital Colour Doppler Ultrasound 
Machine for the Radiodiagnosis Department in Govt. T. D . 
Medical College Hospital , Vandanam , Alappuzha. 

Tender No. HDS- 1/ 2014 /MCHV and due date should be 
superscribed on the envelope at each tender. Tender 
should be addressed to the Superintendent, Govt. T . D . 

Medical College Hospital, Vandanam, Alappuzha . Last date 
of receipt of tender is 7 -8 -2014 at 11 a. m . Late tender will 
not be accepted at any cost. The tender will opened on 
8 -8 - 2014 at 3 p . m . in the presence of tenderers or their 
authorized representatives who may be present at the time. 
Intending tenderers may obtain the tender form from the 
office of the Superintendent, Medical College Hospital, 
Alappuzha on or before 6 - 8- 2014 at 3 p. m . 

Estimated Cost - 8, 45,000 . 
Price of tender form - 2,000 + VAT. 
Duplicate copy — 1,000 + VAT. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth ` 100 and E .M . D . of 1 % of 
the cost . The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Detailed specification and 
any further information related to the tender can be 
obtained from this office during office hours. 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി .എസ്./ 1/2014 / എം . സി .എച്ച്. വി. 2014 ജൂൺ 19. 


ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ കളർ 
ഡോപ്ലർ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Alappuzha. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( നമ്പർ 3 / 2014 - 15 ഗവ . ന . കോ . ആ .) 


നമ്പർ സി1/ 789/ 2014 / ന . കോ . ആ . 


2014 ജൂ 


ൺ 11. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് 
ഫോറിൻ ബുക്ക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4, 00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 03 / 14 -15/ ഗവ. ന . കോ . ആ . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട തും , പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 30-7-2014 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
30 - 7 - 2014 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 850 - 0 , പകർപ്പിന് 425 - ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 29- 7- 2014 വൈകിട്ട് 4 മണി. 
തപാലിൽ അയക്കുന്നതിന് മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 20 - 7- 2014 . തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 
- 50 - o കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ലഭ്യമാണ്. ( ഫോൺ: 0495 2350212). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാ 
നത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രംലഭിക്കുന്നതിന് 
- 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


No , C1/ 789 /14/ GCNA . 

11th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of “ Foreign 
Books” for the Library of Govt. College of Nursing , Alappuzha. 

Approximate cost - 4,00,000. 
E . M. D . - 1 % 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇനം/ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും 

- ഏകദേശ ചെലവും 


The tender should be superscribed “ Tender 
No . 03/ 14 - 15 / GCNA for the Supply of “Foreign Books 
and addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha . The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 30 - 7 - 2014 and opening is at 4 p . m . on 
30 -7 - 2014 . Sale of Tenders will be closed on 29-7 -2014 at 
4 p . m . The Cost of Tender is ` 850 and duplicate copy is 
- 425 . The Tender form is not transferable . Money order 
will be accepted towards cost of tender form till 20 -7 -2014 . 
" 50 should be sent additionally if needed by post . More 
details can be had from the office of the undersigned on 
all working days. 


- 1 എസ6/ 7218 / 2014 / എം . സി . സി . - മൾട്ടിപാരാമോണിറ്റർ 

- ( 10 എണ്ണം) - ജനറൽ സർജറി വിഭാഗം - 5, 00, 000. 
2 എസ്6 / 7219 /2014/ എം . സി . സി. - ബ്ലഡ്ബാങ്ക് റഫിജറേറ്റർ 
600 ലിറ്റർ (2 എണ്ണം) - ബ്ലഡ്ബാങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്- 

8,00,000 . 
3 എസ്6/ 7220/ 2014 / എം. സി. സി. വെർട്ടിക്കൽപ്ലാസ്മാഫീസർ 

40 ഡിഗ്രി (2 എണ്ണം) - ബ്ലഡ്ബാങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - 
- 8,76, 110 . 
എസ6/7221/2014/ എം . സി. സി . - ബ്ലഡ്ബാങ്ക് റഫ്രിജറേറ്റർ 
- 300 ലിറ്റർ (2 എണ്ണം) - ബ്ലഡ്ബാങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - 

- 3,59, 366. 
5 എസ്6 /7223/2014 / എം . സി. സി. - ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മോണിറ്റർ 

(2 എണ്ണം) ബ്ലഡ്ബാങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - 2,63, 000 . 


Govt. College of Nursing, 
Alappuzha . 


(Sd.) 
Principal. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1- ന് 1, 050 , 
കമ നമ്പർ 2 - നും , 3- നും 1,500, കമ നമ്പർ 4 - ന് 840, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 630, 

തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമ നമ്പർ 
1- ന് 1,100 , കമനമ്പർ 2 - നും , 3 - നും - 1,550, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് - 890, കമനമ്പർ 5 - ന് - 680. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്6/ 7218/ 2014 / എം . സി. സി . 


2014 ജൂൺ 5. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
- 525, ക്രമനമ്പർ 2 - നും , 3 - നും 750, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 420, 
| ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 315 , 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


തപാൽവഴി ടെണ്ടർ വിൽപനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 7 - 2014 , 3 .30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
M2010 / 30 - 7 - 2014 , 3. 30 . 


Tender No. and Items with 

Approximate Cost 


No. 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB10 — 31- 7 - 2014, 11 emm . 


1 


osm8 00002m ml00100 NOQ010 — 31- 7 - 2014 , 
11. 30 am . 


S6 /7218 / 14 /MCC — Multiparammonitor (10 Nos.) to 
the Gen . Surgery Department — 5 ,00 ,000 
S6 /7219/14 /MCC — Blood Bank Refrigerator (600 Ltr.) 
2 Nos. to the Blood Bank - ` 8 ,00 ,000 


2 


dei mlavololoom BOJNIM 0100131- 3 - 2015 . 


3 


- നിബന്ധനകൾ 


S6 /7220/ 14 /MCC — Vertical Plazma Freezer (40 Degree) 
2 Nos. to the Blood Bank - ` 8 ,76 ,110 


4 


S6 /7221/ 14 /MCC — Blood Bank Refrigerator (300 Ltr.) 
2 Nos. to the Blood Bank — \ 3,59 ,366 
S6 /7223/14/MCC — Blood Collection Monitor (2 Nos.) 
to the Blood Bank — ^ 2,63 ,000 


5 


1. mdom108 mm / 33 OO DOMODO (MMO ) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( 213026813100 5 40 mlomimuo) M10 092 A CO 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. DJMOASIS Ma Modamoe . 


Cost of tender form — Sl. No. 1 1,050 , Sl. Nos. 2 , 3 
* 1,500 , Sl. No. 4 ` 840, Sl. No . 5 ` 630 . 

Cost of tender form by post — Sl. No. 1 1, 100 , 
Sl. Nos . 2 , 3 ` 1,550 , Sl. No. 4 ` 890, Sl. No. 5 ` 680 . 

Cost of duplicate tender form — Sl. No. 1 525 , 
Sl. Nos. 2 , 3 ` 750 , Sl. No. 4 ` 420 , Sl. No . 5 315 . 


Closing of sale of tender form by post — 22 - 7 - 2014 , 
3 . 30 p. m . 


Closing of sale of tender form — 30 -7 -2014 , 3.30 p . m . 


Due date and time for receipt of tender — 31- 7 - 2014 , 
11 a . m . 


Due date and time of opening of tender — 31 -7 - 2014 , 
11 . 30 a . m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31-3 -2015. 


SPECIAL CONDITIONS 


No . S6 /7218 /2014 /MCC . 

5th June 2014 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized suppliers 
for the supply of various items to the various Department, 
Govt. Medical College, Kozhikode , Kerala , India as detailed 
below . Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College , Calicut 
on payment of tender cost ( Phone 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number and 
addressed to the Principal, Medical College , Kozhikode. 
The tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp paper worth 100 (Ruppes One 
Hundred only ) and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price. Stamp paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with remittance of ` 150 
(Ruppes One Hundred and Fifty only ) by money order 
taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees 
only . All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, Insurance , Loading , Unloading , Erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian rupees . 

The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form 
is not transferrable . Cheque , Draft , Postage stamps etc., 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on payment 
of cost. The tender will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives , as scheduled . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request . 


3. Warranty : Minimum 2 years . 


4 . AMC and CAMC: Minimum 5 years , AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd .) 
For Principal. 


TENDER NOTICES 


(1) 


firms outside Kerala on request along with a 
remittance of 150 (Rupees Hundred towards cost of 
stamp paper 

and 
* 50 as incidental charges) by money order . Brand name 
and Warranty of the items quoted should be mentioned . 
AMC /CAMC rate should be also mentioned along with 
tender documents . Demonstration of the quoted item 
should be made at their own cost, if necessary . 


Details of Items 


No. S1- 2373 /2014 /DCC . 

10th June 2014 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Automatic Tissue 
Processor for Dental College , Kozhikode . Approximate 
cost 24 ,40 ,000. Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Dental College , Kozhikode direct on 
payment of 2 ,625 and by registered post on payment 
of 2 ,675 by money order from 11 a . m . to 3 p . m . on all 
working days . Tender forms should be superscribed as 
“ Tender No. S1- 2373/2014 /DCC ” and addressed to the 
Principal , Dental College , Kozhikode, Kerala -673 008. The 
last date of receipt of tender is 4 p . m . on 30 -7 - 2014 . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 11 a . m . on 31 -7 - 2014 in the presence of tenderers or 
their authorised representatives who may be present 
at that time. Tender forms are not transferable under any 
circumstances. Sale of tender forms will be closed 
on 29 -7 - 2014 at 3 p . m . Cheques, Postage Stamps etc., 
will not be accepted towards the cost of tender forms nor 
will the forms be sent by V . P. P . Duplicate copy of 
tender form can be had on payment of 1, 365 . Closing 
date of sale of tender forms by post on 21 -7 -2014 , 3 p. m . 


The tenderers should bifurcate their quotation in two 
parts . The first part is to contain the relevant technical 
specifications and allied commercial details as required in 
terms of the tender enquiry documents and the second 
part should contain only the price quotation . The first 
part is commonly known as “ Technical Bid and the 
second part “ Financial Bid . The technical bid and the 
financial bid should be sealed by the tenderer in separate 
covers duly superscribed and both these sealed covers 
are to be put in a bigger cover which should also be 
sealed and duly superscribed “ Tender No. S1/ 2373 /2014 / 
DCC ” and addressed to the Principal, Govt. Dental 
College , Kozhikode , Kerala -673 008 ” . The technical bids 
are to be opened in the first instance , at the prescribed 
time & date and the same will be scrutinized and 
evaluated by the competent committee/authority with 
reference to parameters prescribed in the tender 
documents and the offers received from the tenderers . 
Thereafter, in the second stage , the financial bids of only 
the technically acceptable offers (as decided in the first 
stage above ) are to be opened for further scrutiny, 
evaluatlon , ranking and placement of contract. Date upto 
which rates are to be firm on 31 -3 - 2015 . 


ORAL PATHOLOGY DEPARTMENT 

Item with specifications 
Automatic Tissue Processor – 1 No . 
Nominal voltage : 100 - 240V AC + 10 % 
Nominal frequency : 50 -60 Hz 
Power fuses : 2 x T 10 .0A 
L 250V , UL listed 
Nominal power : 700VA 
Operating temperature range : 5° C - 40°C 
Dimensions 
Carousel cover : 820 mm 
Height : 595 -780 mm 
Potch diameter of rollers : 610 mm 
Weight 
Net Weight ( including accessories) : 60 Kg . 
Net Weight, including packaging materials : 116 Kg . 
Wax baths 
Quantity : 2 (optional 3rd ) 
Volume : 1:81 
Nominal Voltage : 230V AC , 50 -60 Hz 
Nominal capacity per station : 150 VA 
Temperature setting range : 45° C - 65°C 
Excess temperature shutdown : 85° C 
Reagent stations 
Quantity : 1 (optionally 2 ) 
Holding capacity : 100 cassettes (optionally 200 ) 
Programs 
Quantity : 9, freely selectable 
Programmable infiltration time per station : 

99h 59 min . 
Start delay : 9 days 
Dripping time : 60 seconds 
Vacuum function 
Pressure differential : Max . 500hPa + 10 % 


IMPORTANT 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement specimen copy in the tender form executed and 
signed in Kerala stamp paper worth 100 and an EMD 
at 1 % of the total cost of the items tendered for (minimum 
\ 1, 500 ). Tenders without agreement and EMD will be 
rejected outright. Specimen agreement is annexed to the 
prescribed tender form . Stamp paper will be supplied to 


* Glass beakers, solvent resistant and dishwasher 

proof, with beaker carrier and minimum /maximum 
filling marks. 


* Membrane keyboard and LCD screen . 
* Locking key to prevent inadvertent changing 

of programmed parameters . 
* Indication of station and program parameters 

such as number of tissue baskets, remaining 
infiltration time, real time, start time (delayed 

start time), overall run time, and end of run time. 
* Audible alarms, error message and warning 

codes for “ paraffin sold ” status. 
Manual and automatic mode of operation . 
Choice of freely selectable programs. 
Immediate start and delay start upto 9 days. 
1 minute drain time between stations for 

reduced cary over. 
* Automatic immersion of tissue basket in a 

station in case of power failure . 
* Power failure indication including station 

number and time lapsed in excess of 
programmed infiltration time. 

SPECIAL CONDITIONS 


The tenderers should bifurcate their quotation in two 
parts . The first part is to contain the relevant technical 
specifications and allied commercial details as required in 
terms of the tender enquiry documents and the second 
part should contain only the price quotation . The first 
part is commonly known as “ Technical Bid and the 
second part Financial Bid . The technical bid and the 
financial bid should be sealed by the tenderer in separate 
covers duly superscribed and both these sealed covers 
are to be put in a bigger cover which should also be 
sealed and duly superscribed “ Tender No. S1/2368 /2014 / 
DCC ” and addressed to the Principal, Govt . Dental 
College, Kozhikode, Kerala -673 008 . The technical bids are 
to be opened in the first instance , at the prescribed time 
and date and the same will be scrutinized and evaluated 
by the competent committee /authority with reference to 
parameters prescribed in the tender documents and the 
offers received from the tenderers. Thereafter, in the 
second stage , the financial bids of only the technically 
acceptable offers (as decided in the first stage above ) are 
to be opened for further scrutiny, evaluation, ranking and 
placement of contract. 


IMPORTANT 


Warranty : 3 years 
• CAMC : 7 years after warranty (Agreement to 

be produced ). 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary . 
Brand name of the equipment should be quoted . 
Brochure of original manufacturer should be 
submitted . 
Installation free of cost. 
The item should be supplied in the department 
of Oral Pathology, DCC. 
The item to be supplied with 2 months from the 
date of supply order. 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth “ 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum " 1, 500) . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of 150 ( Hundred 
towards cost of stamp paper and 50 as incidental 
charges ) by money order. Brand name and Warranty of 
the items quoted should be mentioned . AMC /CAMC rate 
should be also mentioned along with tender documents . 
Demonstration of the quoted item should be made at their 
own cost, if necessary. 


( 2 ) 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 
(2 ) 


Qty. Required 

(3 ) 


(1) 


1. 


4 


No. S1-2368/2014/DCC . 

13th June 2014 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Flash Auto Clave for 
Dental College , Kozhikode. Tender forms can be had from 
the Office of the Principal, Dental College , Kozhikode, 
direct on payment of 1 ,890 and by registered post on 
payment of 1, 940 by money order from 11 a . m . to 
3 p . m . on all working days . Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No . S1/ 2368 /2014 /DCC ” and 
addressed to the Principal , Dental College , Kozhikode, 
Kerala -673 008. The last date of receipt of tender is 
4 p . m . on 6 - 8 - 2014 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a . m . on 7 - 8 - 2014 in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Tender forms are not 
transferable under any circumstances. Sale of tender forms 
will be closed on 5 - 8 - 2014 at 3 p . m . Cheques, Postage 
stamps etc ., will not be accepted towards cost of tender 
forms nor will the forms be sent by V. P.P . Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of ` 945 . Last date 
of issue of tender form by post on 29 - 7 - 2014 , 3 p . m . 


Paedo 
OMFS 
Perio 
CD 


Flash Auto Clave: 
Front-loading Flash 
Autoclave -chamber 
size : 500mm ( W ) x 500mm 
(L ) X 950mm (H ), Electrical 
power 18KW of sufficient 
wattage of industrial 
immersion type water heater 
to generate steam within a 
reasonable period of time on 
3 phase 440V 50Hz ac supply , 
working pressure & temp . 


IMPORTANT 


corr . 
with 


cycle , 
cycle , 
test ; 
inner 
S S 


Door programs. 1.2 to 2 .2kg/cm² 
To temp of 121° & 134° 
flash cycle of 3 mins . 
Programs; Liquid cycle, Prevac 
Instrument cycle , Flash 
Leak test, Bowie Dick 
material of construction : 
chamber jacket door 
316 (5mm - 10mm ), Outer 
Chamber - SS 304 (insulated 
properly ), non - corrosive SS / 
chromium plated brass steam 
generator, brass /SS heater plate , 
pipeline, safety devices ,entire 
cycles of sterilisation controlled 
microprocessor unit, with free 
installation . 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum 1,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of 150 ( Hundred 
towards cost of stamp paper and 50 as incidental 
charges) by money order. Brand name and Warranty of 
the items quoted should be mentioned . AMC/CAMC rate 
should be also mentioned along with tender documents . 
Demonstration of the quoted item should be made at their 
own cost, if necessary . 


S 


s 


b 
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DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty. Required 


SPECIAL CONDITIONS 


4 Nos. 


• Warranty : 3 years 
• CAMC : 7 years after warranty (Agreement to be 

produced ) 
The items should be demonstrated before the 
purchase Committee if necessary. 

Brand name of the equipments should be quoted . 
• Brochure of original manufacturer should be 

submitted . 
• Installation free of cost . 


Auto Clave : 
Top loading autoclave of min . Oral 
40 litre capacity . Double Pathology , 
walled outer powder coating Ortho 
and inner stainless steel dontics, 
walls with thermal insulation Prostho 
in between Digital display of dontics , 
time and temperature.Digitally OMR 
controlled . Capable of 121 and 
134 degree autoclaving cycles 
with all safety features with 
stainless steel bin for keeping 
instruments . 


Date upto which rates are to be firm on 31- 3 - 2015 . 


( 3 ) 


No. S1 -2369 /2014 /DCC . 


16th June 2014 


SPECIAL CONDITIONS 


Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Auto Clave for Dental 
College , Kozhikode. Tender forms can be had from the 
Office of the Principal, Dental College, Kozhikode, direct 
on payment of 420 and by registered post on payment 
of 470 by money order from 11 a. m . to 3 p . m . on all 
working days. Tender forms should be superscribed as 
“ Tender No. S1- 2369/ 2014 /DCC ” and addressed to the 
Principal, Dental College, Kozhikode , Kerala -673 008 . The 
last date of receipt of tender is 4 p . m . on 6 - 8 - 2014 . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 11 a. m . on 7 -8 - 2014 in the presence of tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
that time. Tender forms are not transferable under any 
circumstances . Sale of tender forms will be closed 
on 5 - 8 -2014 at 3 p. m . Cheques, Postage stamps etc ., 
will not be accepted towards cost of tender forms nor will 
the forms be sent by V. P. P. Duplicate copy of tender 
form can be had on payment of 210 . Last date of issue 
of tender form by post on 29 -7 - 2014 , 3 p . m . 


• Warranty : 3 years 
• CAMC : 7 years after warranty ( Agreement to 

be produced ) 
The items should be demonstrated before the 

purchase committee if necessary. 
• Brand name of the equipments should be 

quoted . 
Brochure of original manufacturer should 
be submitted . 

Installation free of cost. 
• Delivery period within 2 months from the date 

of S . O . 
• Delivery at department concerned in DCC. 
• Price should be quoted in Indian rupees 

with all taxes. 


Date upto which rates are to be firm on 31 - 3 - 2015 . 


quoted should be mentioned . AMC /CAMC rate 
should be also mentioned along with tender documents . 
Demonstration of the quoted item should be made at their 
own cost , if necessary . 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty . 
Required 


Paedo Dental Chair: 


Paedo 


4 Nos . 


No. S1-2370/2014/DCC . 

13th June 2014 . 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Paedo Dental Chair 
for Dental College , Kozhikode. Tender forms can be had 
from the Office of the Principal, Dental College, 
Kozhikode , direct on payment of 1 ,260 and by registered 
post on payment of ` 1,310 by money order from 11 a. m . 
to 3 p . m . on all working days . Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No. S1/ 2370 /2014 /DCC ” and 
addressed to the Principal, Dental College, Kozhikode, 
Kerala -673 008 . The last date of receipt of tender is 
4 p . m . on 6 -8 -2014 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a . m . on 7 -8 - 2014 in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Tender forms are not 
transferable under any circumstances. Sale of tender forms 
will be closed on 5 -8 - 2014 at 3 p . m . Cheques, Postage 
stamps etc ., will not be accepted towards cost of tender 
forms nor will the forms be sent by V .P .P. Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of 630 . Last date 
of issue of tender form by post on 29 -7 - 2014 , 3 p . m . 

The tenderers should bifurcate their quotation in two 
parts . The first part is to contain the relevant technical 
specifications and allied commercial details as required in 
terms of the tender enquiry documents and the second 
part should contain only the price quotation . The first 
part is commonly known as “ Technical Bid and the 
second part ‘ Financial Bid . The technical bid and the 
financial bid should be sealed by the tenderer in separate 
covers duly superscribed and both these sealed covers 
are to be put in a bigger cover which should also be 
sealed and duly superscribed “ Tender No . 
S1/2370 /2014 /DCC ” and addressed to the Principal , Govt. 
Dental College , Kozhikode, Kerala-673 008 ” . The technical 
bids are to be opened in the first instance, at the 
prescribed time and date and the same will be scrutinized 
and evaluated by the competent committee/ authority with 
reference to parameters prescribed in the tender 
documents and the offers received from the tenderers. 
Thereafter, in the second stage , the financial bids of only 
the technically acceptable offers (as decided in the first 
stage above ) are to be opened for further scrutiny, 
evaluation , ranking and placement of contract. 


Electrically operated paedo 
chair with two open programs 
with both hand and foot chair 
operations, with imported glass 
reflector, manual control for 
spittoon tumbler water flow , 
X - ray viewer and light, high 
and low pneumatic suction , 
designer spittoon suction , 2 
airotor, one micromotor point, 
three way syringe , pneumatic 
operation stool with hand piece 
airotor & micromotor 


SPECIAL CONDITIONS 


• Warranty : 3 years 

CAMC : 7 years after warranty (Agreement to 
be produced) 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary 
Brand name of the equipments should be 
quoted 
Brochure of original manufacturer should be 
submitted 


Installation free of cost. 

Supply within two months from the date of S. O . 
• Delivery at the Periodontics Dept., Dental 

College , Kozhikode. 
• Rate should be quoted including all taxes. 


IMPORTANT 


Date upto which rates are to be firm on 31- 3 - 2015 . 


No. S1- 2371/2014 /DCC . 


13th June 2014 . 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum 1,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescibed tender form . Stamp 
paper will be supplied to firms outside Kerala on request 
along with a remittance of 150 ( Hundred towards cost 
of stamp paper and fifty as incidental charges ) by 
money order. Brand name and Warranty of the items 


Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Basic Dental Chair 
for Dental College , Kozhikode. Tender forms can be had 
from the Office of the Principal, Dental College , 
Kozhikode direct on payment of “ 525 and by registered 
post on payment of ` 575 by money order from 11 a. m . 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty. 
Required 


3 Nos. 


to 3 p . m . on all working days. Tender forms should 
be superscribed as “ Tender No . S1/2371/2014 /DCC” and 
addressed to the Principal, Dental College , Kozhikode, 
Kerala -673 008 . The last date of receipt of tender is 
4 p . m . on 6 -8 -2014 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a. m . on 7 -8 - 2014 in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Tender forms are not 
transferable under any circumstances. Sale of tender forms 
will be closed on 29 -7 - 2014 at 3 p . m . Cheques , Postage 
stamps etc . will not be accepted towards cost of tender 
forms nor will the forms be sent by V.P.P. Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of 315 . Last date 
of issue of tender form by post on 29 - 7 - 2014 , 3 p . m . 

The tenderers should bifurcate their quotation in two 
parts. The first part is to contain the relevant technical 
specifications and allied commercial details as required in 
terms of the tender enquiry documents and the second 
part should contain only the price quotation . The first 
part is commonly known as “ Technical Bid and the 
second part ‘ Financial Bid . The technical bid and the 
financial bid should be sealed by the tenderer in separate 
covers duly superscribed and both these sealed covers 
are to be put in a bigger cover which should also be 
sealed and duly superscribed “ Tender No. 
S1/ 2371/ 2014 /DCC ” and addressed to the Principal, Govt. 
Dental College, Kozhikode, Kerala -673 008 . The technical 
bids are to be opened in the first instance , at the 
prescribed time and date and the same will be scrutinized 
and evaluated by the competent committee /authority with 
reference to parameters prescribed in the tender 
documents and the offers received from the tenderers . 
Thereafter, in the second stage , the financial bids of only 
the technically acceptable offers (as decided in the first 
stage above ) are to be opened for further scrutiny, 
evaluation , ranking and placement of contract. 


Basic Dental Chair : 

Dental chair-electrically operated OMFS 
with zero program , with switch 
operated operating light with min . 
two steps of intensity control, 
auto water connection for 
spittoon and tumbler with auto 
filling sensor, high & low motorized 
vacuum suction with flow 
control valve , auto drain and 
auto flush system , multi 
functional foot control, SS 
instrument tray and an X -ray 
viewer, dental operator s stool 
with back rest movement and 
hand rest 


SPECIAL CONDITIONS 


• Warranty : 3 years 
• CAMC : 7 years after warranty (Agreement 

to be produced ). 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary 


• Brand name of the equipments should be 

quoted . 
• Brochure of original manufacturer should be 

submitted . 


Installation free of cost. 
• Delivery within two months from the date 

of S .O . 


IMPORTANT 


• Delivery at the OMFS Dept., Dental College , 

Kozhikode. 

• Rate should be including all taxes. 
Date upto which rates are to be firm on 31- 3 -2015 . 


(6 ) 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum ` 1,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of 150 ( towards cost of 
stamp paper and 50 as incidental charges ) by money 
order. Brand name and Warranty of the items quoted 
should be mentioned . AMC /CAMC rate should be also 
mentioned along with tender documents. Demonstration 
of the quoted item should be made at their own cost, if 
necessary . 


No . S1 -2372/2014 /DCC . 

13th June 2014 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Fully Loaded Dental 
Chair for Dental College, Kozhikode . Tender forms can be 
had from the Office of the Principal, Dental College , 
Kozhikode direct on payment of 945 and by registered 
post on payment of ` 995 by Money Order from 11 a . m . 
to 3 p . m . on all working days . Tender forms should be 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty . 
Required 


Fully Loaded Dental Chair : 


3 Nos 


OMFS -1 
CD -2 


superscribed as “ Tender No. S1-2372 /2014/DCC ” and 
addressed to the Principal, Dental College , Kozhikode , 
Kerala -673 008 . The last date of receipt of tender is 
4 p . m . on 6 - 8 -2014 . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a.m . on 7-8 -2014 in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Tender forms are not 
transferable under any circumstances. Sale of tender forms 
will be closed on 5 -8 -2014 at 3 p. m . Cheques, Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards cost of tender 
forms nor will the forms be sent by V .P .P. Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of 525 . Last date 
of issue of tender form by post on 29 -7 - 2014 , 3 p. m . 

The tenderers should be bifurcate their quotation in 
two parts . The first part is to contain the relevant 
technical specifications and allied commercial details as 
required in terms of the tender enquiry documents and the 
second part should contain only the price quotation . 
The first part is commonly known as “ Technical Bid and 
the second part Financial Bid . The technical bid and the 
financial bid should be sealed by the tenderer in separate 
covers duly superscribed and both these sealed covers 
are to be put in a bigger cover which should also be 
sealed and duly superscribed “ Tender No . 
$ 1/2372 /2014 /DCC ” and addressed to the Principal , 
Govt. Dental College , Kozhikode , Kerala -673 008 . The 
technical bids are to be opened in the first instance , at 
the prescribed time & date and the same will be 
scrutinized and evaluated by the competent committee/ 
authority with reference to parameters prescribed in the 
tender documents and the offers received from the 
tenderers . Thereafter, in the second stage , the financial 
bids of only the technically acceptable offers (as decided 
in the first stage above ) are to be opened for further 
scrutiny, evaluation, ranking and placement of contract. 


Dental chair - electrically 
operated with zero program 
with switch operated operating 
light with min . two steps of 
intensity control, auto water 
connection for spittoon and 
tumbler with auto filling sensor 
high & low motorized vacuum 
suction with flow control valve , 
auto drain and auto flush system , 
multi- functional foot control, SS 
instrument tray and an X -ray 
viewer ; 2 air rotor points with 
hand -piece & micromotor with 
hand -piece & two sets 3 -way 
syringe ; dental operator s stool 
with back rest movement and 
hand - rest; compressor- 0 .75HP 
medical grade , noiseless ; input 
supply 200 -240Vac , 50Hz 


SPECIAL CONDITIONS 


• Warranty : 3 years 

CAMC : 7 years after warranty (Agreement to 
be produced ) 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary 


Brand name of the equipments should be 
quoted 
Brochure of original manufacturer should be 
submitted 


ORTANT 


Installation free of cost. 
• Delivery period — 2 months from the date of S .O . 

Place of delivery — Depts . of OMFS & CD 

Dental College, Kozhikode. 
• Rate should be quoted including all taxes . 


Date upto which rates are to be firm on 31-3-2015 . 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth ` 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum 1 ,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp Paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of ` 150 (towards cost of 
stamp paper and ` 50 as incidental charges) by Money 
Order. Brand name and Warranty of the items quoted 
should be mentioned . AMC /CAMC rate should be also 
mentioned along with tender documents . Demonstration 
of the quoted item should be made at their own cost, if 
necessary . 


No. S1-2374/ 2014/DCC . 

17th June 2014 . 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of various Dental 
Equipments for Dental College, Kozhikode. Tender forms 
can be had from the Office of the Principal, Dental 


OMFS 


OMFS 


3. Cleft lip -palate surgical Kit 
4 . Bone plating kit-stainless steel 
5 . Tracheotomy kit- set of 6 

disposable tubes 


OMFS 


1 


SPECIAL CONDITIONS 


College , Kozhikode direct on payment of ` 420 and 
by registered post on payment of 470 by Money Order 
from 11 a . m . to 3 p . m . on all working days. Tender forms 
should be superscribed as “ Tender No. S1- 2374 /2014 / 
DCC ” and addressed to the Principal, Dental College, 
Kozhikode, Kerala -673 008 . The last date of receipt of 
tender is 4 p . m . on 6 - 8 - 2014 . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened on 11 a . m . at 
7 - 8 - 2014 in the presence of tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Tender 
forms are not transferable under any circumstances . Sale 
of tender forms will be closed on 5 - 8 - 2014 at 3 p . m . 
Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards cost of tender forms nor will the forms be sent 
by V . P .P . Duplicate copy of tender form can be had on 
payment of 210 . Last date of issue of tender form by 
post on 29 - 7 - 2014 , 3 p . m . 


• 


Warranty : 3 years 
CAMC : 7 years after warranty (Agreement to be 
produced ) 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary 


ORTANT 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala stamp paper 
worth 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum 1 ,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp Paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of 150 ( towards cost of 
stamp paper and ` 50 as incidental charges ) by Money 
Order. Brand name and Warranty of the items quoted 
should be mentioned . AMC /CAMC rate should be also 
mentioned along with tender documents . Demonstration 
of the quoted item should be made at their own cost , if 
necessary . 


Brand name of the equipment should be quoted 
Brochure of original manufacturer should be 

submitted 
• Installation free of cost . 
• Delivery within two months from the date of S .O . 
• Delivery at depts . concerned at DCC . 
• Rate should be quoted including all taxes in 

Indian rupee . 
Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2015. 


(8) 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty . 
Required 


(1) 


(2 ) 


Paedo 


2 Nos. 


1. Phantom Head : 

Phantom table with phantom 
head and jaw attachment, 
attached flexible halogen light, 
airotor and micromotor, 
3 point control box with multi 
foot control doctors stool, 

table top stainless steel 
2. Dental Vacuum mixer: 

Power supply 220V /110V 
50 /60 Hz, power consumption 
150W , Motor speed 1- 550rpm , 
mixing beaker 550ml, 750ml 
vacuum .08 -.09-MPa , built - in 
vibrator variable speed 
dimensions -53cmx30cmx33cm 
(H W D ) weight-28kg. 


No . S1-2375/2014 /DCC . 

18th June 2014 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of accessories for 
Surgical Operating Microscope for Dental College , Calicut. 
Tender forms can be had from the Office of the Principal, 
Dental College , Kozhikode direct on payment of ` 420 and 
by registered post on payment of 470 by Money Order 
from 11 a. m . to 3 p . m . on all working days. Tender forms 
should be superscribed as “ Tender No. S1-2375 /2014 / 
DCC ” and addressed to the Principal, Dental College, 
Kozhikode, Kerala -673 008 . The last date of receipt of 
tender is 4 p . m . on 6 - 8 - 2014 . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 11 a . m . on 
7 -8 - 2014 in the presence of tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 
Tender forms are not transferable under any 
circumstances . Sale of tender forms will be closed on 
5 -8 -2014 at 3 p . m . Cheques, Postage stamps etc ., will not 
be accepted towards cost of tender forms nor will the 
forms be sent by V. P. P . Duplicate copy of tender form 
can be had on payment of 210 . Last date of issue of 
tender form by post on 29 -7 -2014 , 3 p . m . 


Ortho 


1 No . 


IMPORTANT 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala stamp paper 
worth “ 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for (minimum 1,500 ). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of 150 ( Rupees Hundred 
towards cost of stamp paper and 50 as incidental 
charges) by Money Order. Brand name and Warranty of 
the items quoted should be mentioned . AMC /CAMC rate 
should be also mentioned along with tender documents . 
Demonstration of the quoted item should be made at their 
own cost, if necessary. 


DETAILS OF ITEMS 


Item with Specification 


Dept. 


Qty. 
Required 


CD 


No . 


Accessories for surgical operating 
microscope Processor: 


For surgery relay options and 
recording -beam splitter, camera 
adapter, sony high definition 
camera , monitor and accessories 
compatible with 200 series 3 step 
seiler dental operating microscope . 


SPECIAL CONDITIONS 


Warranty : 3 years 
CAMC : 7 years after warranty (Agreement to be 
produced ) 
The items should be demonstrated before the 
purchase committee if necessary 


Brand name of the equipments should be 
quoted 


Brochure of original manufacturer should be 
submitted 


Installation free of cost . 
Delivery to the dept. of CD 
Delivery period within two months from the 
date of S . O . 
Rate should be quoted in Indian rupees with all 
taxes . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2015 . 


Office of the Government 
Dental College, Kozhikode . 


(Sd .) 
For Principal. 


